stable CAM 


Stable CAM e um software desenvolvido por IN FORM ATI CODE para fazer a simples 
fungao de capturar imagens de webcams, por esse motivo que a forma de uso do usuario 
do software e bem simples. 

A interface do Stable CAM e totalmente objetivo, nele pode ser visto um botao de captura, 
a visualizagao da webcam, uma area com a ultima foto tirada, um link para abrir a pasta 
de fotos e um menu. 

Fungao de cada objeto disponivel no Stable CAM: 

Botao Captura: E o botao onde o usuario clicara para poder capturar as fotos; 
Visualizador: E onde o usuario podera ver-se no momento que tirar as fotos; 
Foto Recente: E onde o usuario visualiza a ultima foto tirada; 

Link Para Pasta: E um link que aparece logo apos a captura, onde o usuario abre a pasta 
onde as fotos estao; 

Menu: E um simples menu que fica localizado na parte superior do programa que contem 
opgoes simples como reportar erro, site e sair. 

Quanto Custa? 

O Stable CAM e totalmente gratuito e nao contem propagandas. 
Quais sao os Requisites? 

O unico requisite necessario e que a maquina que tem o Stable CAM tenha uma webcam. 
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